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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 10- 2014, 3 മണി. 


നമ്പർ സി2 - 12246 (1) / 2014 | എം . സി . റ്റി . 2014 സെപ്റ്റംബർ 10. 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തേഷ്യ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും - 113 / 2014 
ബ്ലഡ് ആന്റ് ഫ്ളൂയിഡ് വാമർ - 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 8 - 10 - 2014, 2 .30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
8 - 10 - 2014 , 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ടതുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ 
സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാഅപേക്ഷകളും 
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5. Should have built in safety audio and visual alarms 
for the following 

• Check disposables 
• Add recirculating solution 

Over Temperature etc . 
6 . Built in over temperature test button and alarm test 

button . 
7. Should be easy to setup use and maintain . 
8 . Must be easy to clean . 
9. Disposables must be latex free. 
10. The rate of disposibles for a period of two years 

should be quoted separately . 
11. Should meet the standards for blood warming . 
12. Should comply with National/ International standards 

to ensure safety as well as quality . 


( 2 ) 


നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 22 - 9 -2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C2/12246 (1)/2014 / MCT. 10th September 2014. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of Anaesthesiology, Govt. Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed , tender numbers and addressed to the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Pin 
695 011. Details can be had from this office on working 
hours till 3.30 p . m . 

Tender No. and Name of Equipment — 113 / 2014 — 
Blood and Fluid Warmer - 1 No . 
- Cost of tender form (inclusive Sales Tax): 

Original - " 420 . 

Duplicate — 210. 
Last date and time of sale of tender form 
7- 10- 2014, 3 p , m . 

Last date and time of receipt of tender form 
8-10 -2014, 2. 30 p. m . 

Opening date and time of tender - 8 -10 -2014, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge ( S 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 22 - 9- 2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 


നമ്പർ സി2 - 12246 (2)/ 2014/ എം . സി. റ്റി. 2014 സെപ്റ്റംബർ 10 . 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നെഫോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും -- 114 / 2014 
കൺവെക്റ്റീവ് എയർ വാമിംഗ് സിസ്റ്റം - 1 എണ്ണം 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 840 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 7 -10 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 10 - 2014, 2. 30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
8 - 10 - 2014 , 3 മണി. 


SPECIFICATIONS: 
Blood and Fluid Warmer 
1. Delivers blood and intravenous fluid to the patient at 

normothermic temperature at wide range of flow rates 

from gravity flow rates to 50 -5 ,000 ml/hr. 
2. Keeps blood and fluids warm between 37 -42°C . 
3. Dedicated disposable triple lumen tubing that 

eluminates patient line cool down of infusate. 
4. Should display reservoir set point. 


ദ ർ ഘാ സ് ഫ ാ റ ങ്ങ ൾ ത പാ ലി ൽ വ ണ്ട വ ർ 
അ യയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടതുക ( 50 ) അ ധികമാ യി 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ 
നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാഅപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറ ത്തോടൊപ്പം മുദപ്പ ത ങ്ങ ളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡാ ക ക മ ന്റു ക ളാ അ യ യ് ക്കാ ൻ ആ വ ശ്യ പ്പെ ട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 22 - 9- 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C2/12246 ( 2)/2014/ MCT. 


10th September 2014. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items 
required for the Nephrology Department, Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed as 
tender numbers and addressed to the Principal, 
Medical College , Thiruvananthapuram Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 


8. Should have safety alarms such as over temperature , 

under temperature and hose disconnect. 
9. Should have low maintenance requirements. 
10 . Should be quiet and light weight. 
11 . Can be mounted to the infusion pole or bed rails or 

placed on the floor. 


12 . Should be easy to operate . 


- Tender No . and Name of Equipment - 114/ 2014 
Convective Air warming system - 1 No. 
Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ): 

Original — 840 . 
Duplicate — 420 . 


13. Should have wide range of disposable blankets for 

variety of patient sizes and positions . 
14 . Blankets must have at least 2 layers of non -woven 

polypropylene fabric bonded to a layer of 
polyethylene for durability and to prevent tearing 

and puncturing 
15 . Blankets should be radiolucent, flame retardant, latex 

free and washable . 
16 . Air holes must be melted into blankets and not 

punched . 
17 . Must meet all convective warming standardes . 
18 . Should comply with National/ International standards 

to ensure safety as well as quality . 


time of sale of tender form 


Last date and 
7- 10 -2014, 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
8-10 - 2014, 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender 
8 -10 -2014 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge ( S 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of The Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin - 695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 22 -9-2014. No 
other forms of remittance will be accepted . 


നമ്പർ സി2 - 12246 - (3 ) 2014 / ജി . എം . സി. റ്റി . 

- 2014 സെപ്റ്റംബർ 10. 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നെഫാളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും - 
115/ 2014 - മൾട്ടി പാരാമോണിറ്റർ ഒന്ന്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,790 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 895 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 10 - 2014 , 3 മണി. 


SPECIFICATIONS 


Convective warming system 


1. Should deliver warm air uniformily to the patient 

through disposable plastic blankets . 
2. Should have at least 4 set temperatures: Ambient, 

36°C , 40°C, 44°C. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 10 - 2014, 2.30 മണി. 


3. Should have hose end temperature control system . 
4. Hose must have four rectangular openings at the 

end to allow air flow in case blanket is causing 
occlusion. 


5 . Should have short warm up time and high air flow . 


6 . Should display actual temperature of air being 

delivered to the patient. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
8 - 10 - 2014 , 3 മണി. 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 


7. Should have in - built air filtter in order to ensure 

clean air delivery. 
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ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
nlnlod 22 - 9 - 2014 - M 22 moj siglololoomo. mon1212 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No . C2/ 12246 (3 )/ 2014 /MCT. 10th September 2014 . 

Sealed limited tenders are invited for the supply 
of the following items required for the Department 
of Nephrology , Medical College, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No., Name of item and quantity 
115 /2014Multipara Monitor — 4 Nos . 
Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ): 

Original — 1,790 

Duplicate — 895. 
Last date and time of sale of tender form 
7 - 10 -2014 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
8 - 10 - 2014 , 2. 30 p . m . 

Opening date and time of tender — 8 - 10 - 2014 , 3 p .m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 22 - 9 -2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 

Multi Parameter Monitor 


7 . Monitor should display minimum four wave forms 

simultaneously and waveforms should be user 

selectable . 
8 . Monitor should have facility for arrhythmia 

monitoring ( selectable ) and pulse strength indicator 

along with Spo , values. 
9 . NIBP can be taken on Manual/ Auto /Stat 

Modes with time interval from 2 min . to 90 min . 
10. Monitor should display respiration waveforms along 

with respiration rate apnoea delay. 
11. Monitor should have comprehensive alarm settings 

for all parameters. 
12 . Monitor should have separate alarm indication for 

lead disconnection and parameter violation to 

identify the alrams priority . 
13. Monitor should display 24 hours of graphical trend/ 

tabular trend for all parameters with zooming and 

scrolling facilities. 
14 . Monitor should have alarm recall facility for at least 

last critical 10 alarm conditions of the patients with 

the message . 
15 . Monitor should be able to print ECG waveforms 

along with the digital parameters and patient data on 

normal plain paper . 
16 . Monitor should be gradable with other vital 

parameters. 
17. Monitor should have facility for connecting to 

central station . 
18 . Monitor should be supply with ECG cable , Spo , 

probe for adult, paed . and 
19 . Neonate , Temp probe, NIBP cuffs for 

adult , paediatric and Neonates with reusable 
electrodes for ECG . 

Warranty — 3 Years. 


Specifications 
1. Monitor should be compact and portable with high 

resolution TFT Colour Display 
2. Should have minimum Display size of 10 inches or 

higher (diagonal). 
3. Monitor should be configured with vital parameter 

of ECG , RESP , TEMP, Spo , & NIBP . 
4 Monitor should suitable for adult paediatric & 

neonatal applications. 
5 . Monitor should be operate on both mains and in 

built battery and in case of mains failure; it should 
be automatically take over the function for two 
hours . 


MMIS MU12 -12246(4 )/ 2014 /21.090.01.01. 2014 omaqomu8 10. 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ യൂറോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ooooo GD Cza oloM1001100 -695 011 99m leiom 
- ത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും 
116 / 2014 — 600 poeg ononi wmilio menų minyo 
cro og með smoom — 3m . 
BÖRIIMỞ GD00mlong olei (2000. 21. Quogos ) : 

croquod 740. 
coolzfara 370. 


6 . Monitor should have preferably menu driven through 

single switch for the ease of operation or with 
easier, user selectable soft touch keys. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 7 - 10 - 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8-10 - 2014 , 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (വിൽപ്പനനികുതി ഉൾപ്പെടെ). 

അസ്സൽ - 1,480. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 740. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 10 - 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 8- 10 -2014 , 
3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 10 - 2014 , 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
8 - 10 -2014 , 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ 
സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാഅപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 22 - 9 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C2/ 12246(4)/2014/ MCT. 10th September 2014. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Urology Department , Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal, 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. and Name of Equipment with Quantity 
116 /2014 — Head Light with double lens system and light 
source system - 1 No . 
Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ): 

Original — 740. 
Duplicate - " 370 . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദ ർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 22 - 9 -2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C2/12246 ( 5)/2014/ GMCT. 10th September 2014. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required to 
the Department of Anaesthesia , Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had 
from this Office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. and Name of Equipment - 117/ 2014 - 
Anaesthesia Work Station — 1 No . 


time of sale of tender form 


Last date and 
7 - 10 - 2014 3 p . m . 


Approximate Cost — 10 Lakh 


Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 


Original - 1, 480 . 
Duplicate = 740 . 


Last date and time of receipt of tender form 
8-10 -2014, 2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender - 8 -10 - 2014, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 22 -9 - 2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 


Last date and time for sale of tender form 
7 -10 -2014, 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form 
8-10 - 2014, 2.30 p . m . 


Date and time of opening of tender - 8 - 10 - 2014 , 
3 p . m . 
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Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge · 50 is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal , Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this Office on or before 22 -9 - 2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


17. Should have dual cascade type flow meter for 02 

and N20 and air calibrated in multiple scale . 
18 . The anaesthesia machine should have a master 

control ON /OFF switch . 
19. Provision to mount any two selectable vaporizer 

with interlocking facility to allow use of only one 

vaporizer at a time. 
20. Iso -flurane vaporizer of newer generation having 

specifications equivalent to tech 7 type to be 
provided . 


SPECIFICATIONS 


21. Non - return cum pressure relief valve when 

pressure exceeds 120 cm of H2O . 


Anaesthesia Workstation 
1. The Workstation should have a built- in 

anaesthesia ventilator with pressure , volume 

controlled and pediatric modes. 
2. It should be electronically controlled , 

pneumatically operated . 
3. Should provide with adult and pediatric reusable 

and autoclavable light weight tubing breathing 

circuit. 
4. Should be able to deliver a tidal volume from 

100ml. to 1200ml. 
5. Should have a battery back up for 30 minutes 

with low battery alarm and over charge protection . 
6 . Should have monitoring facility of airway pressure , 

tidal volume, frequency and oxygen concentration . 


27 . 


7. Should have display of atleast 6 inches for set 

parameters and graphical display for mesaured 

parameters . 
8. Should have automatic self test and leak test. 
9. Anaesthesia machine should be with 3 gas 

supply system (02, N20 , Air ) with pipeline 

connections and reserve cylinder yokes . 
10 . Gas cylinder (pin indexed ) yokes with sturdy 

clamping bars for easy handling . 
11. Two Pin index yokes for connecting cylinders for 

02 , N20 and air through pipeline. 
12. Regulator two each for O2 and N20 . N20 should 

be activated only with oxygen on flow . 
13. Should have pressure gauge for all gas inlets 

including central lines mounted on the front panel 

for easy visibility. 
14 . Should have audible alarm for 02 failure . 
15. N20 supply should cut off if 02 supply fails 

( Anti -hypoxic guard ). 
16 . Oxygen and Nitrous oxide should be linked either 

mechanically or pneumatically to ensure a 
minimum of 25 % oxygen delivery at all times to 
avoid delivery of hypoxic mixture. 


22. Should have only one common gas outlet . 
23. Should provide with oxygen flush switch . 
24 . Circle absorber with corrugated reusable breathing 

circuit for closed circuit system with each unit. It 
should be autoclavable . It should be with 
ventilator selector switch and circle on / off 

switch . 
25. Should have low flow anesthesia technique. 
26 . Should have a facility to connect the scavenging 

system . 
Should have safety certificate from a competent 
authority CE /FDA (US ) /STQC CB certificate / 
STQCS certificate or valid detailed electrical and 
functional safety test report from ERTL . Copy of 
the certificate / test report shall be produced along 

with the technical bid . 
28 . Should have a provision for mounting monitors 

on top of the machine and with drawers . 
29. The table top made up of stainless steel size 

approx 550 x 350mm . 
30 . Should have fiber wheels and foot brakes. 
31. Standard bains circuit : 2 nos . with each unit. 
32. Reservoir bag (2 liters) : 3 nos. with each machine. 
33. Connectors for bains circuit : 5 nos. with each 

machine . 
34 . AMBU bag : 1 no. with each machine. 
35 . Pressure regulated valve with 5 meter hose and 

connector (conversion kit) for oxygen should be 

provided with each machine. 
36 . Should be supplied with driver gas hoses with 

necessary attachments (Colour coded ). 
37. Should be supplied with necessary attachments to 

use the breathing circuits viz . Bains , Jackson 

Rees and closed circuit. 
38. Should work in 220 - 240 Vac 50 Hz input supply . 
39. Warranty : 2 years. 


(6 ) 


Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax) : 

Original - 1 ,260. 
Duplicate — 630 . 


നമ്പർ സി2- 12246 ( 6)/ 2014 / ജി . എം . സി. റ്റി . 2014 സെപ്റ്റംബർ 10 . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തേഷ്യ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച് ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷ ണി ച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദ ർ ഘാ സു ക ൾ ദ ർ ഘാ സ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പു രം - 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time for sale of tender form 
7 -10- 2014, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
- 8 -10- 2014, 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender — 8 - 10 - 2014 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge - 50 is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
Office on or before 22 - 9 - 2014 . No other forms of 
remittance will be accepted . 


ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും- 118 / 2014 
ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്ക് ബാങ്കോകോപ്പ് - 1എണ്ണം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 1,260 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 630. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 10 - 2014, 3 മണി. 


SPECIFICATIONS 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 10 - 2014 , 2. 30 മണി. 


Fiber Optic Bronchoscope with light 

Source and Camera 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 8 - 10 - 2014 , 
3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേ ക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 22 - 9 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Fiber Bronchoscop : 

Should have minimum 100° field of view . 
- Should have a depth of field of 3 to 50 mm. 

The insertion tube should have maximum 6mm 

diameter 
- Should have atleast 180° upwards and 130° 

downwards angulations . 
- Should have a working length of 600mm. 
Should have an instrument channel of atleast 
2 .2m inner diameter. 
Should have a light guide illuminating system . 
Should be supplied with all standard accessories 
including different type of biopsy forceps, 
cleaning brushes and storage box. 


Digitial Camera System : 


- * Should be a single chip camera technology. 
* Should have two composite video outputs and 

one S - video output. 


Should have anti-moister filter for fiber scopes . 


Should have fully automatic exposure control. 


No. C2/ 12246 (6)/2014/ MCT. 10th Septembeer 2014. 

Sealed limited tenders are invited for the supply 
of the following items required for the Department of 
Anaesthesiology, Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed , Tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram -Pin -695 011. Details can be had from 
this Office on working hours till 3. 30 p. m . 

Tender No. and Name of Item — 118 /2014 - Fiber Optic 
Bronchoscop — 1 No. 


Should have automatic white balance with memory 
function . 


* 


Should have horizontal resolution of more than 
450 lines. 


Should provide compatible optical interface for the 
fiber bronchoscope supplied . 
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- * 


Should be supplied with 15 " CRT Flat TV monitor 
(Model : LMD 1530 Sony Medical Grade ). 


* 


Should work with input 200 to 240 Vac 50 Hz 
supply. 


Light Source : 


ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
- തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 22 - 9 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


* 


Should be a halogen light source with minimum 
150 W light output. 


* 


Should have manual light intensity control. 


* 


Should have dual fan cooling system . 


- Should have two lamps of 150 W and should have 
provision to change over in the event of failure 
from one lamp to another. 


* Should work with input 200 to 240 Vac 50 Hz 

| supply. 


Others : 


No. C2/12246(7)/2014/ MCT. 11th September 2014. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items 
required for the Anaesthesia Department , 
Medical College , Thiruvananthapuram. Tender 
should be superscribed with tender number and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram -Pin -695 011. Details can be had from 
this Office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. and Name of Equipment — 119 /2014 — 
Multi parameter Monitor - 1 No . 
- Cost of tender form (Inclusive of VAT ): 


* 


Should be supplied with suitable trolley. 


Trolley should have at least 5 power sockets to 
connect the camera , monitor etc . 


നമ്പർ സി2 - 12246 ( 7)/ 2014/ എം . സി. റ്റി. 


2014 സെപ്റ്റംബർ 11. 


Original — 600 . 
Duplicate — 300 . 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തേഷ്യ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിത ര ണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ത പ രം - 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time for sale of tender form 
7 -10- 2014, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
- 8- 10- 2014, 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender — 8 - 10 - 2014 , 
3 p . m . 


ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനത്തിന്റെ പേരും - 119 / 2014 - 
മൾട്ടി പാരമീറ്റർ മോണിറ്റർ - 1 എണ്ണം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 600 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 300. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 10 - 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8- 10 - 2014 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 8 - 10 - 2014, 
3 മണി. 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge · 50 is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this Office on or before 22 -9 -2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


SPECIFICATIONS 


Multiparameter Monitor With ETCO ,, & IBP 


Should have TFT /LCD display with at least 12 
inches with atleast 6 wave forms and numeric 
display simultaneously. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 


* 


The wave forms should be user selectable . 


* 


Should be portable with carrying handle . 


* Monitor should have in built Lithium - on type 

battery for 2 hrs continuous operation in case of 
mains failure . 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും ഫയൽ നമ്പരും 
നമ്പർ 

ഇനവിവരവും 


എണ്ണം 


1 


Should have keys for quick access to main 
functions. 


- 


27 /14 - C/ 2335/2014 /DCK 
പെരിയോ എക്വിപ്പ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 3 
(1) ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്റ്റെറിലൈസർ (ലാർജ്) 
(2) ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്റ്റെറിലൈസർ ( സ്മാൾ) 
(3) നീഡിൽ ബർണർ 


2 


* Should be able to monitor ECG, SPO2 , NIBP, 

2 IBP, Respiration Rate , 2 temp & ETCO ,, for 
adult, paediatric and neonatal patients as standard. 


* 


Monitor must have facility for at least 2 IBP/ IPM / 
IPM measurements simultaneously . 


* 


3 or 5 Lead ECG monitoring with lethal arrhythmia 
recognition capability and ST analysis. 


* 


Respiration & Apnea alarm 


(4) പൾപ്പ് വൈറ്റാലിറ്റി ടെസ്റ്റർ 
(5) ലെഡ് ഗ്ലൗസ് 
(6) റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഫിലിം സ്റ്റോറേജ് 

ലെഡ്കണ്ടനേഴ്സസ് 
(7) ഹൈ റസല്യൂഷൻ സ്കാനർ 
(8) ഓട്ടോമാറ്റിക് വെയിംഗ് ബാലൻസ് 
(9) വാക്സ് സ്റ്റോറിംഗ് കാബിനറ്റ് 
26 /14 - - C/ 2334/2014/DCK 
പെരിയോ എക്വിപ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 2 
(1) കംപോസിറ്റ് ലൈറ്റ് ക്യൂർ യൂണിറ്റ് - 

ലെഡ് ടൈപ്പ് കോഡ്ലെസ്സ് 
(2) ഓട്ടോക്ലേവബിൾ പൗച്ച് ആന്റ് 

ആക്സസ്സറീസ് 
(3) ഐ . ഒ. പി. എ . എക്സറേ ഡിജിലൈസർ 
3 25 / 14 -- C/ 2330/2014 /DCK - ജേണൽസ് 


Manual, Auto and STAT mode for NIBP 
monitoring and ranges should be 20 to 230 mmHg. 
Pulse Oxymeter (SPO2) with Plethysmogragh & 
Pulse strength indicator with variable pitch with 
change in SpO2. 
Side -stream /Microstream Capnography with 
display of CO2 wave form & digital values 
(ETCO2 , FICO2, RR ). 
Should have separate volume control for beep 
sound for QRS and alarm sound . 


5 


The display setting should have at least 4 user 
defined setups variable as per applications for 
flexible use of the monitor in various clinical 
environments . 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും 
S 420 , കമനമ്പർ 3 - ന് 1,050 . 


മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
| 10 - 10 - 2014. 


* 


Monitor should have networking options . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 10 - 2014, 4 മണി. 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 10 - 2014, 3 മണി. 

- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 10 - 2014 , 11 മണി. 
| No. C/2331/2014/DCK . 

| 3rd September 2014. 


നമ്പർ സി .12331/ 14 / ഡി. സി . കെ . 


2014 സെപ്റ്റംബർ 3. 


കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 10 - 7- 2014 - ൽ 
ഇതേ നമ്പരിൽ പരസ്യ പ്പെടുത്തിയിരുന്ന ടെണ്ടറുകളിൽ 
ചിലതിന്റെ തീയതിയും സമയവും താഴെ പറയും പ്രകാരം 
ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 


The tender for the following equipments, invited as 
per tender notice No. C /2331/2014 /DCK , dated 10 -7 - 2014 is 
rescheduled as shown below to Government Dental 
College , Kottayam. 

Other conditions remain the same. 
PAC - 8,70, 000 . 
EMD - 1 %. 


മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റമില്ല . 
അടങ്കൽ തുക - 8,70 ,000 . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 % 
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Tender No., File No. 
and Name of the Item 


Quantity 
(Nos.) 


No. 


| 27 /14 - C /2335/ 14/DCK 


Perio Equipments No. 3 


(1 ) Hot water sterilizer (large) 
(2 ) Hot water sterilizer (small ) 
( 3 ) Needle Burner 
(4 ) Pulp Vitality Tester 
(5 ) Lead Gloves 
(6 ) Radiographic film storage lead 

containers 
(7) High resolution scanner 
(8 ) Automatic Weighing Balance 
(9 ) Wax Storing Cabinet 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
- കോളേ ജാ ഫീസിൽനിന്ന് പ്രവൃത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( 0495 - 2350212 ). " 100 - ന്റെ കേര ള മു ദ പത ത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകിയി രിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാ സ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് - 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മ ത പ ത ത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികു തികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
കടത്ത്, ഇൻ ഷ്വറൻ സ , കയറ്റിറക്ക്, യന്ത സാമ ഗി കൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ 
സ്വയം വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകിലഭിക്കുന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പത്രം മററു ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പും കൂടാതെ 
തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് വില നൽകി 
വാങ്ങാ വു ന്നതാ ണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരി 
ക്കു ന്നതുപകാരം ദ ർ ഘാ സു കാ ര ന്റെയോ അംഗീക ത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


26/14 C/2334/14/DCK 
Perio Equipments No. 2 
(1) Composite Light Cure unit - 

LED type cordless 
- ( 2) Autoclavable pouch and 

Accessories 


5 


| (3 ) IOPA X -ray Digilizer 


- 3 


25/14 C/2330 /14/DCK - Journals 


420 for SI . Nos. 1 & 2, 


1, 050 


കമ 


Cost of tender form - 
for Sl. No. 3. 


2 


Last date of receipt of Money Order — 10 - 10 - 2014 . 

Last date and time for tender sales — 28 - 10 - 2014 , 
4 p . m . 

Last date and time of receipt of tender - 29 -10- 2014, 
3 p . m . 

Date and time of opening of tender — 30 - 10 -2014 , 
11 a . m . 


ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇനം, എണ്ണം, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, 
നമ്പർ 

ഏകദേശ ചെലവ് 
- 1 - എസ്1 / 13303 /2014/ എം. സി. സി. -- ഡോണർ കോച്ച് 

(1 എണ്ണം) - ട്രാൻസ്ഫ്യൂ ഷൻ മെഡിസിൻ - 1, 50,000 
എസ്1 / 13304 / 2014/ എം . സി . സി . പോർട്ടബിൾ സീലർ - 
(1 എണ്ണം) - ട്രാൻസ്ഫ്യൂ ഷൻ മെഡിസിൻ - 1,35,000 
എസ്1/ 13305/ 2014 / എം . സി . സി . -ട്യൂബ് സീലർ 

വ ർ ട്ടി ക്ക ൽ - 1 എ ണ്ണം - ടാ ൻ സ് ഫ ഷ ൻ 

മെഡിസിൻ - 1,34,400 
4 എസ്1 / 133 06 / 2014 / എം . സി . സി . - സെൻടിഫജ് 

( ഹ കപ്പാ സിറ്റി ബഷ് ടൈപ്പ്) 1 എണ്ണം 
ട്രാൻസ്പഷൻ മെഡിസിൻ - " 1,05,396 
എസ്1/ 13308/ 2014 / എം . സി . സി. - - നോൺ ഇൻവാസീവ് 
വെന്റിലേറ്റർ - 1 എണ്ണം - പൾമണറി മെഡിസിൻ - 

2,00, 000 
എസ്1/ 13309/ 2014 / എം . സി . സി . - പൾസ് ഇ . സി. റ്റി. 
മെഷീൻ - 1 എണ്ണം - സെക്യാടി- 1,25,000 
എസ്1/13310 / 2014/ എം . സി . സി. പോർട്ടബിൾ എൽ. ഇ . ഡി. 
ഹെഡ് ലാമ്പ് - 2 എണ്ണം ന്യൂറോ സർജറി - 1,80,000 


Government Dental College, 
Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ് .1/ 13303/ 2014/ എം . സി . സി . 


2014 ആഗസ്റ്റ് 29. 


കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വകുപ്പുകളിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ അംഗീകൃത വിത ര ണക്കാരിൽ 
നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


എസ്1/ 13311 / 2014/ എം . സി . സി . - സക്ഷൻ അപ്പാരറ്റസ് 
വിത്ത് പ്രഷർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം - 1 എണ്ണം 
ന്യൂറോ സർജറി 1,75,000. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420. 

പകർപ്പ് 210. 
തപാൽവഴി ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 470. 

ദർ ഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 10 - 10 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 10 - 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 10 - 2014, 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 - 10 - 2014, 11.30 മണി. 


The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable. Cheque , Draft, Postage Stamps etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. The tender will be opened in the 
presence of the tenderers of their authorized 
representatives, as detailed below . 


| Sl. 
| No . 


Tender No ., Name of items Quantity, 

Department, Cost (Approximate ) 


ദർഘാസ് നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3 - 2015 . 


നിബന്ധനകൾ 


2 , 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ നയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി - ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4 . വാ ർ ഷിക അ റ്റ കു റ്റ പ്പ ണി / സ മ ഗ വാ ർ ഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ആവ ശ്യ 
മെങ്കിൽ സാധനസാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


1 S1 -13303 /2014 / MCC - Donor Couch - 1 No . 

Transfusion Medicine — 1,50 ,000 
S1 -13304/ 2014 / MCC - Portable Sealer - 1 No . 

Transfusion Medicine — 1,35 ,000 
3 S1 -13305// 2014/ MCC Tube Sealer Vertical - 1 No. 

Transfusion Medicine — 1,34 ,400 
4 S1- 13306 // 2014 /MCC — Centrifuge (High Capacity 

Brush Type ) - 1 No. - Transfusion Medicine 

- 1, 05 , 396 
- 5 S1-13308 / 2014/ MCC - Non Invasive Ventilator 

1 No. - Pulmonary Medicine - 2,00,000 
6 S1 - 13309 //2014 / MCC - Pulse ECT Machine 

1 No. - Psychiatry - 1,25,000 
7 S1- 13310 //2014 /MCC — Portable LED Head Lamp 

2 Nos. Neurosurgery - 1, 80 ,000 
8 S1 - 13311//2014 /MCC — Suction Apparatus with 
- pressure control system - 1 No . - Neurosurgery 
" 1, 75, 000 


| Cost of tender form : 


Original — 420 . 


Duplicate = 210 . 
By post - 470. 


No. S1/ 13303/ 2014/ MCC. 

29th August 2014. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Equipments to Various Departments of 
Government Medical College , Kozhikode as per list 
appended . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the office of The Principal, Medical College, Kozhikode on 
payment of tender cost . Tender should be superscribed 
with Tender Number and addressed to the Principal , 
Government Medical College , Kozhikode. Belated tenders 
will not be accepted . Each tender should be submitted 
along with an agreement signed and executed in Kerala 
Stamp Paper worth 100 (Rupees One Hundred only ) and 
Earnest Money Deposit @ 1 % of the total cost of items 
tendered for. Stamp Paper will be supplied to the firms 
outside Kerala , on request , along with remittance of 

150 (Rupees One Hundred and Fifty only ) by Money 
Order in favour of the Principal, Government Medical 
College , Kozhikode . Specimen copy of the agreement is 
annexed with the tender form . Rates should be quoted in 
Indian rupees only . All the taxes applicable is to be 
clearly mentioned . Freight , Insurance , Loading , 
Unloading , Erection and Commission Charges and 
Installation should be borne by the tenderer. Payment 
also will be made in Indian Rupees. 


Last date and time of sale of tender form by post 
10 -10 -2014, 3 p . m . 


Last date and time of sale of tender form 
17 -10- 2014, 3 p . m . 


Last date and time for receipt of tender 
| 18- 10 -2014 , 11 a. m . 

- Date and time for opening of tender - 18 -10 -2014 , 
| 11 . 30 a. m . 


the rates are to be firm 


Date upto which 
31 -3 - 2015 . 


40 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 


The firm should be arranged demonstration at their 
own cost, if requested . 


3. Warranty — Minimum 2 years. 


4 . AMC and CAMC — Minimum 5 years, AMC and 

CAMC ( rate to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 


5 . No advance payment will be made . 


Government Medical College , 
Kozhikode- 8 . 


(Sd .) 
For Principal. 


